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Aan de slag 


Met behulp van het Controlecentrum kunt u een Divar volledig op afstand. 
bedienen via een pc. Een Divar die is aangesloten op het netwerk kan worden 
bediend en gelijktijdig worden gebruikt door maximaal zes gebruikers. Het is 
mogelijk meerdere Divars gelijktijdig te besturen. 


U hebt de beschikking over functies voor weergave van live-beelden, zoeken 
(inclusief Smart Motion Search), afspelen en systeemconfiguratie. Tot de functies 
voor bediening op afstand behoren onder andere de regeling voor het kantelen, 
zwenken en zoomen van camera's (inclusief volledige AutoDome™-besturing) en 
videoarchivering. Ook is een on line statusoverzicht van de aangesloten Divar 


beschikbaar. 


Alleen de systeembeheerder heeft toegang tot het configuratieprogramma voor 
het instellen van een Divar, dat kan worden beveiligd met een wachtwoord. De 
configuratie kan de beschikbare functies voor elke externe gebruiker beperken. 
Te denken valt hierbij aan de mogelijkheid om videobeelden te archiveren of 
exporteren. Zie de instructiehandleiding bij de Divar voor meer informatie. 


Zoek- en afspeelfuncties kunnen worden geblokkeerd door de beheerder. Het is 
dus mogelijk dat deze niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Alle mogelijke 
operatorfuncties worden in deze handleiding beschreven, maar sommige van 
deze functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Er is een Archiefspeler beschikbaar 
waarmee gearchiveerde video-opnames kunnen worden bekeken buiten de 


toepassing Controlecentrum zonder dat hiervoor een aparte installatie is vereist. 


Alle opnames zijn voorzien van een code. Hierdoor is het mogelijk de 
authenticiteit van de opnames te controleren en vast te stellen of er al dan niet 
mee is geknoeid. 


U kunt de ATM/POS-transactiegegevens van een Divar weergeven, opnemen 
en zoeken als deze een ATM/POS-bridge en een licentie heeft. 


Surf voor meer informatie naar: 


www.boschsecuritysystems.com 


Systeemvereisten 


Besturingsplatform: Een pc met Windows 98, Windows Millennium, 


Windows NT 4.0 (SP4), Windows 2000 of Windows 


XP + IE4.0 (Windows 2000 of Windows XP wenselijk). 


Voor de toepassing Controlecentrum gelden de volgende minimale pc-vereisten: 


e Processor: 450 MHz Pentium Il (of vergelijkbaar) 

e RAM-geheugen: 128 MB* 

50 MB vrije ruimte 

8 MB videogeheugen, 800x600 met 16-bits kleuren 
Een 1024x768 scherm met 24-bits kleuren of meer is 
wenselijk. 

10-BaseT (100-BaseT wenselijk) 


e Vaste schijf: 
e Videosysteem: 


e Netwerkinterface: 


Voor de Archiefspeler gelden de volgende minimale pc-vereisten: 
e Processor: 450 MHz Pentium Il (of vergelijkbaar) 

e RAM-geheugen: 64 MB* 

e _ Vaste schijf: 10 MB vrije ruimte 


e Videosysteem: 800x600 met 16-bits kleuren 


Voor het configuratieprogramma gelden de volgende minimale pc-vereisten: 

* Processor: 200 MHz Pentium met MMX (of vergelijkbaar) 

e RAM-geheugen: 32 MB* 

e _ Vaste schijf: 15 MB vrije ruimte 

e Videosysteem: 800x600 met 16-bits kleuren 

e Aansluitmogelijkheden: Een vrije RS232-poort of een 10/100-BaseT- 
netwerkinterface. 


* 


Afhankelijk van het besturingssysteem. 
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Installatie van de software 


1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw pc. 
> Het installatieprogramma wordt nu automatisch gestart. 


2. Als dat niet gebeurt, zoekt u naar het bestand Setup.exe op de cd en 
dubbelklikt u hierop. 


3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. 


Het programma starten 


Dubbelklik, nadat de installatie is voltooid, op het pictogram van de toepassing 
Divar Controlecentrum op uw bureaublad om het programma te starten. U kunt 
het programma Divar Controlecentrum ook selecteren via de knop Start op de 
taakbalk en het menuoptie Programma's. 


Conventies die worden gebruikt in de toepassing 


De pictogramkleuren interpreteren 
* Uitgeschakelde functies worden lichter weergegeven. 


* Actieve selecties zijn geel gekleurd. 


Kalendervenster 

Het kalendervenster wordt weergegeven nadat u op het kalenderpictogram in 
Windows hebt geklikt als een datum moet worden ingevuld. 

* Klik op de pijltoetsen om de maanden te wijzigen. 


° Klik op een datum om terug te gaan naar het datumvak. De geselecteerde 
datum is nu ingevuld. 


Lijsten 
* In lijsten kunt u op een kolomkop klikken om de lijst te sorteren op basis van 
dat kolomitem. 


e Klik nogmaals op de kolomkop om de lijst in omgekeerde volgorde te 
sorteren. 


* Gebruik de schuifbalken om lange lijsten door te bladeren. 


Voortgangsbalk 
* Er wordt een voortgangsbalk weergegeven wanneer een taak wordt 
uitgevoerd die enige tijd in beslag neemt. 


e Klik op Annuleren om de taak te stoppen. 


Bevestigingsvenster 

Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven als u een bewerking selecteert die 
niet ongedaan kan worden gemaakt. 

e Klik op Ja om door te gaan met de bewerking. 

e Klik op Annuleren om de bewerking af te breken. 


Foutvenster 


Er wordt een foutvenster weergegeven als er een fout is opgetreden. 


* Klik op OK om de foutmelding te verwijderen. 


Vernieuwen 


De statusinformatie wordt regelmatig bijgewerkt. Na het verwijderen van 
videobeelden worden de vroegste en laatste opnametijden bijgewerkt . De 
gebruikte schijfruimte wordt bijgewerkt na het verwijderen van videobeelden of 
na het beveiligen van videobeelden tegen overschrijven. 


Lijsten uitvouwen en samenvouwen 

In de boomstructuur van het systeembeheervenster wordt naast een pictogram 
telkens een + of - weergegeven. Klik op + als u de lijst wilt uitvouwen; klik op - 
als u de lijst wilt samenvouwen. 
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Aanmelden 


Wanneer de toepassing Controlecentrum voor het eerst wordt gestart, zijn de 
vakken voor gebruikersnaam en wachtwoord leeg. De Divar-lijst is eveneens 
leeg. U dient eerst een of meer Divars aan de lijst toe te voegen. 


= Aanmelding 


Select Divar 


— Account 
Gebruikersnaam 


Wachtwoord 


IM Aanmeldingsinformatie opslaan 


U kunt een Divar toevoegen aan de lijst of een Divar wijzigen door op 
Bewerken >> te klikken. 


De Divar-lijst wijzigen 

Met behulp van het venster Divar-lijst bewerken kunt u Divars toevoegen aan 
de lijst of Divars verwijderen uit de lijst. U kunt ook de naam en het IP-adres 
van een geselecteerde Divar wijzigen. 


Divar-lijst bewerken 


— Lijst 


Verwijderen, 


— Details 


IP-adres 


Naam 


U kunt de ingeschakelde Divars als volgt op het netwerk detecteren: 


1. Klik op Detecteren. 
> U kunt een Divar alleen detecteren als de functie Herkenning van de Divar is 
ingeschakeld. 
2. Selecteer de Divar(s) die u wilt toevoegen. 
3. Klik op OK om de geselecteerde Divar(s) toe te voegen aan de lijst. 


U kunt als volgt een Divar handmatig aan de lijst toevoegen: 
1. Klik op Toevoegen. 
2. Voer het IP-adres of de codenaam van de nieuwe Divar in. 
> Het in te vullen IP adres kan worden ingesteld in het Systeeminstellingen/ 
Aansluitingen/Netwerkinstellingen menu van de Divar zelf. Raadpleeg de 
beheerder indien u geen toegang heeft tot het apparaat. 
3. Typ de naam van de Divar in het vak Naam of haal de naam op door het 
selectievakje Ophalen van Divar in te schakelen. 


4. Klik op OK. 


U kunt als volgt een Divar verwijderen uit de lijst: 
1. Ga naar de lijst en selecteer de Divar die u wilt verwijderen. 


2. Klik op Verwijderen. 
> De geselecteerde Divar wordt verwijderd uit de lijst. 
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Wanneer u de toepassing Controlecentrum start, wordt het venster Aanmelden 
weergegeven. (Klik op Annuleren om de aanmeldingsprocedure af te breken en 
de toepassing af te sluiten.) 


O Aanmelding 


— Divar selecteren 
uilding 3 Divars 
&4Car park Divars 
M DIVAR-05 
F DIVAR-07 


Account 


| 
ADMINISTRATOR 


{4 Aanmeldingsinfo opslaan 


—— 


Gebruikersnaam 


Wachtwoord 


Aanmelden bij een bepaalde Divar: 
1. Selecteer de Divars waarbij u zich wilt aanmelden door de selectievakjes 
naast de gewenste Divars in te schakelen. 


> Klik op om alle of geen van de Divars in de lijst te selecteren. 

> Als er een aanmeldingsgroep is gedefinieerd, kunt u deze selecteren om u aan te 
melden bij alle Divars van de groep. 

2. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 

> De in te vullen gebruikersnaam en paswoord worden ingesteld in het 
Systeeminstellingen/Aansluitingen/Netwerktoegang menu van de Divar zelf. 
Raadpleeg de beheerder indien u geen toegang heeft tot het apparaat. 

> U kunt het systeem uw naam en wachtwoord laten onthouden door het 
selectievakje Aanmeldingsinfo. opslaan in te schakelen. 
Beheerderswachtwoorden worden niet opgeslagen. 


3. Klik op Aanmelden. 


Maximale aantal gebruikers 

De beheerder kan de activiteiten van een gebruiker onderbreken als het 
maximale aantal gebruikers van een Divar is bereikt. Alle gebruikers die op dat 
moment zijn aangemeld, worden weergegeven in een lijst. 


Verbinding van een gebruiker verbreken: 
1. Selecteer een gebruiker in de lijst. 
2. Klik op Ja. 


Er kunnen zich zes gebruikers tegelijk aanmelden bij het programma dat met 
het product wordt meegeleverd. Raadpleeg de systeembeheerder als u zich niet 
kunt aanmelden. 
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Inleiding tot het hoofdvenster 


Het live-videovenster wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt. Dit is het 2. Plaats een vinkje bij de items die u wilt activeren. 
hoofdvenster. Aan de bovenkant van het venster bevinden zich vijf knoppen die > De computer produceert een pieptoon als de ingestelde alarmen worden 
altijd beschikbaar zijn. geactiveerd of vergroot het toepassingsvenster. 


3. Stel in hoe lang een beeld moet worden weergegeven. U kunt kiezen uit een 
waarnemingstijd tussen 5 en 60 seconden. 


4. Klik op OK om de instelling op te slaan of klik op Annuleren om het venster te 
sluiten zonder de wijzigingen door te voeren. 


Knop Live voor meerdere Divars 


Het live-videovenster wordt weergegeven wanneer u op Live klikt de. In dit 
venster kunt u het volgende doen: 


*_live-beelden bekijken 

e verschillende multischermweergaven selecteren 
e camera's toewijzen aan deelschermen 

* Open een venster voor directe weergave 


e camera's besturen 


e de status van de apparatuur en van alarmsituaties in de gaten houden 
* zich aanmelden bij andere Divars in het netwerk 


Systeeminstellingen e logische groepen en weergaven instellen 
Met het pictogram Ma] in de linkerbovenhoek van Controlecentrum kunt u het a A 
vensterformaat wijzigen, het programma sluiten of systeeminstellingen Knop Afs pelen voor één Divar 
selecteren. 
Het afspeelvenster wordt weergegeven wanneer u op Afspelen klikt G. In 
U kunt de systeeminstellingen als volgt wijzigen: het afspeelvenster kunt u een grafisch overzicht bekijken van alle opnames. Ook 
1. Klik op de systeemknop en selecteer Instellingen. kunt u opnames zoeken op basis van gebeurtenissen, bewegingen of ATM/POS- 
> Het menu systeeminstellingen wordt geopend. gegevens, deze opnames afspelen en beveiligde opnames beheren. 
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Knop Configuratie 


= 


Klik op Configuratie ©» om het configuratieprogramma te starten. Hiermee 
kunt u alle configuratie-instellingen voor het apparaat uitvoeren. U hebt alleen 


toegang tot dit programma als u over beheerdersrechten beschikt. 


Knop Help 


Klik op elk gewenst moment op Help © om helptekst over een onderwerp 
weer te geven. Er wordt een helpvenster weergegeven. 


Knop Afmelden 


Klik op Afmelden =>} als u de verbinding met alle apparaten wilt verbreken. 
Het aanmeldingsscherm wordt weergegeven. Nu kunt u kiezen of u verbinding 
wilt maken met een ander apparaat of het programma helemaal wilt verlaten 


door op Annuleren te klikken. 


Statusinformatie bekijken 


Statusgebied 


In het statusvenster onder in het scherm verschijnen statusberichten over alle 


aangesloten Divars, waaronder invoer- en bewegingsalarmen. Klik op En om 


het statusgebied te vergroten en op om het te verkleinen. 


Alarmen bekijken 


Bij een alarmconditie produceert de computer een pieptoon of wordt het venster 
van het Controlecentrum, indien verkleind, weer op normale grootte 
weergegeven op het scherm. Dit gebeurt alleen als u dit zo heeft ingesteld in de 
systeeminstellingen. Inspecteer de relevante videobeelden voordat u een alarm 
bevestigt. Een Divar kan worden ingesteld om een alarm automatisch te 
bevestigen, zodat u er niet op hoeft te reageren. 


Als een alarmconditie niet wordt bevestigd na een vooraf ingestelde periode, 


knippert het alarmpictogram a niet langer, maar blijft het continu zichtbaar. 


Een alarm of verlies van een videosignaal bevestigen 


5) Da7 i . 
1. Het alarmpictogram 24 knippert als er een alarm is opgetreden. 


2. Dubbelklik op het alarmbericht in het statusgebied, op de Divar of op het 
camerapictogram in de boomstructuur van het systeembeheervenster. 
> Alle alarmen gekoppeld aan de Divar worden bevestigd. 


3. Het alarmpictogram wordt uitgeschakeld | & 


Een bewegingsmelding bevestigen 
1. Het pictogram voor bewegingsmelding ve knippert als er een beweging is 
gedetecteerd. 


2. Dubbelklik op het alarmbericht in het statusgebied, op de Divar of op het 
camerapictogram in de boomstructuur van het systeembeheervenster. 
> Alle alarmen gekoppeld aan de Divar worden bevestigd. 


3. Het pictogram voor bewegingsmelding wordt uitgeschakeld j k 


Een alarm lokaliseren 


Om de plaats van het alarm aan te geven, verschijnt een klein alarmpictogram 
voor de Divar, een camera of een statusbericht. 
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Divars, camera's, groepen en weergaven selecteren 


Maak in de live-modus gebruik van het systeembeheervenster om een Divar 
te selecteren en een lijst van aangesloten camera's te openen of om groepen 
camera's en weergaven in te stellen of opnieuw op te roepen. De items staan in 
een boomstructuur. Klik op + als u de lijst wilt uitvouwen en op - als u de lijst 


wilt samenvouwen. 
Divar Control Center v 


=| (MR Divar Control Center 
5-88 Car parks 
— 88 Front car park 
H view 4 


Rear car park 


22 Offices first floor 


+ =+] Divars 


Takenmenu 
Klik met de rechtermuisknop op een item in de boomstructuur om een 


takenmenu te openen: 


e Plaats een vinkje bij Aanmeldingsgroepen weergeven of Logische 
groepen weergeven om de items in de boomstructuur te zien. 

* Sla de samengestelde boomstructuur op in een bestand (Opslaan). 

° Open een op de harde schijf opgeslagen boomstructuur (Openen). 

e Sla de boomstructuur die u hebt gemaakt op in een bestand of zet de 
boomstructuur die u al hebt opgeslagen op een diskette. 


e Maak nieuwe groepen en weergaven, hernoem deze of verwijder deze. 


e Kopieer logische groepen (Opslaan als ...). 


* Aanmelden of afmelden bij een aangesloten Divar of een hele groep Divars. 


* Bekijk de eigenschappen van de geselecteerde Divar, de camera of het 
camerabeeld. 


Vervolgkeuzemenu 


U kunt rechtstreeks naar een bovenliggende groep gaan door in het 
vervolgkeuzemenu de gewenste groep te selecteren (Logische groepen 
weergeven moet geselecteerd zijn in het takenmenu). 


Pictogrammen in het systeembeheervenster 


"> 


Beschikbare Divars 
Individuele Divars 
Beschikbare camera's 
Bestuurbare camera's 


Groepen 


Weergaven 


Bevat een lijst met alle Divars die op het netwerk 
zijn ingesteld. 


Worden vet weergegeven als u bent aangemeld. 


Geeft de camera-ingangen weer die beschikbaar 
zijn op een Divar. Aangesloten camera's worden 
vet weergegeven. 


Geeft alle bestuurbare camera's weer die zijn 
aangesloten op de Divar. 


Duidt een groep aan. 


Duidt een weergave aan. 
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Live-beelden bekijken 


Camera' s toewijzen aan deelschermen 


Een deelscherm is één enkel camerabeeld in een multischermweergave. Een 
camerabeeld kan op slechts één deelscherm tegelijk worden weergegeven. 


U kunt als volgt een camera toewijzen aan een deelscherm: 


1. Klik op een van de weergavepictogrammen = En EEE HEEE EEEE a 
multischermweergave te selecteren. 


om een 


2. Klik op een Divar. 
> Meld u zo nodig aan. 

3. Klik op de + naast de naam van de Divar. 
> Er verschijnt een lijst met aangesloten camera's. 

4. Klik op het deelscherm waarin u het camerabeeld wilt weergeven. 
> Er verschijnt een gele rand rond het deelscherm. 


NL 10 


5. Dubbelklik op een camera. 
> Het camerabeeld verschijnt in het deelscherm. 


U kunt camera's ook naar deelschermen slepen en neerzetten. 


U kunt als volgt een cameratoewijzing voor een deelscherm ongedaan maken: 
1. Klik op een deelscherm. 


2. Klik op Verwijderen El. 
> Het deelscherm is leeg als de cameratoewijzing wordt verwijderd. 


Groepen maken 


Een groep is een logische verzameling Divars, camera's of weergaven die u 
eenvoudig kunt oproepen. Bijvoorbeeld, alle Divars in een bepaald gebouw, of 
alle camera's op een verdieping in een gebouw. Groepen kunnen zo worden 
genest en geordend dat u onmiddellijk een logisch genoemde reeks kunt 
oproepen. Weergaven worden onder groepen geplaatst. 


Een nieuwe groep maken: 

1. Selecteer de plaats in de boomstructuur waar u de nieuwe groep wilt 
plaatsen. 
> Selecteer het pictogram van de root om een bovenliggende groep te maken. 
> Een nieuwe groep kan ook onder een bestaande groep worden genest. 

2. Klik met de rechtermuisknop op het item in de boomstructuur en selecteer 
Groep toevoegen. 

3. Voer een naam in voor de nieuwe groep. 


> 


Herhaal deze procedure als u nog meer groepen wilt toevoegen. 
5. Sleep de Divars, camera's en weergaven van uw keuze naar de groep. 
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Een groep verwijderen: 
1. Selecteer de groep die u wilt verwijderen. 


2. Klik met de rechtermuisknop op de groep en selecteer Verwijderen. 
> Alle subgroepen en weergaven onder deze groep worden ook verwijderd. 


Een groep kopiëren: 
1. Selecteer de groep die u wilt kopiëren. 


2. Klik met de rechtermuisknop op de groep en selecteer Opslaan als... 
> Voer een nieuwe naam in voor de groep. 


Weergaven maken 


Een weergave is een verzameling toewijzingen van camera's aan deelschermen 
waarmee live-beelden kunnen worden bekeken. Een weergave bevindt zich altijd 
onder een groep. Weergaven dienen logisch te worden gegroepeerd, 
bijvoorbeeld met alle camera's gericht op de ingangen van een gebouw. 


Een weergave maken: 


1. Klik op een van de weergavepictogrammen | dd HEEE EF HE 
multischermweergave te selecteren. 


om een 


2. Camera's toewijzen aan de deelschermen. 
> De camera's kunnen worden aangesloten op verschillende Divars. 


3. Selecteer de groep waarin u de nieuwe weergave wilt opslaan. 


4. Klik met de rechtermuisknop op een groep en selecteer Weergave 
toevoegen. 


5. Voer een naam in voor de nieuwe weergave. 
6. Klik op de naam van de weergave om een bepaald deelscherm op te roepen. 


Cameraweergaven 


Overschakelen van weergavemodus 
Klik op één van de weergavepictogrammen voor de camera's 


MEd] om de weergaveconfiguratie te wijzigen. 
> De weergavemodi Volledig, Kwart, 3x3, 4x4, 5x5 en 6x6 zijn beschikbaar. 


De sequentiemodus selecteren 


Klik op het sequentiepictogram om een vooraf ingestelde lijst van 

camera's één voor één weer te geven. 

> Als een groep is geselecteerd in het venster Systeembeheer, doorloopt het 

Controlecentrum alle rechtstreekse leden van de desbetreffende groep 

(uitgezonderd de subgroepen). 

> Als een beeld of een camera is geselecteerd in het venster Systeembeheer, 

oorloopt het Controlecentrum alle rechtstreekse leden van de hoofdgroep van 
dat item. 

> Als een Divar is geselecteerd in het venster Systeembeheer, doorloopt het 

Controlecentrum alle camera's op de desbetreffende Divar bij weergave op 

volledig scherm. 

> Als er één Divar of een Divar-knooppunt is geselecteerd in het venster 
Systeembeheer, gebruikt het controlecentrum de waarnemingstijd die is 
ingesteld in de weergegeven Divar. Als er een door de gebruiker gedefinieerde 
groep is geselecteerd in het venster Systeembeheer, gebruikt het 
controlecentrum de waarnemingstijd in de systeeminstellingen. 


a 


Een camerabeeld stilzetten 


1. Klik op het stilzettingspictogram Sl. 
> Alle weergegeven deelschermen worden stilgezet. 
2. Klik nogmaals op het pictogram om terug te keren naar de live-beelden. 


Meerdere weergaven voor kwart scherm 


Er zijn vier weergaven voor kwart scherm beschikbaar. De huidige weergave 
voor kwart scherm wordt aangegeven door middel van een cijfer in het 
pictogram voor kwart scherm BA. Elke weergave voor kwart scherm kan unieke 
toewijzingen van camera's aan deelschermen bevatten. U kunt handmatig de 
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beschikbare weergaven één voor één laten zien door op het pictogram voor 


weergave van vier camerabeelden te klikken. 


Een stilstaand beeld vastleggen 


U kunt stilstaande beelden van een volledig scherm van een camera vastleggen 
en in een bitmapindeling opslaan op de harde schijf van een pc. 


U kunt als volgt een beeld uit het actieve deelscherm opslaan op de harde schijf 
van de pc: 
1. Klik op het pictogram voor weergave van één camerabeeld [fj om de beelden 
van één camera te bekijken. 
2. Klik op het pictogram voor momentopname [@j. 
> Het venster Momentopname wordt weergegeven. 


3. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, typt u de gewenste locatie voor het 
beeldbestand in het bestandssysteem van de pc. 


4. U kunt de bestandsnaam wijzigen door een naam voor het bestand in te 
voeren. 


5. Klik op Opslaan. 


De momentopname heeft een resolutie van 720x484 pixels in NTSC en 720x576 
pixels in PAL. Onder de afbeelding worden verificatiegegevens vermeld. 


Directe weergave 


De 1 minuut eerder opgenomen videobeelden van een bepaalde camera 
weergeven: 


1. Klik op het deelscherm van de gewenste camera om het scherm te activeren. 


2. Klik op het pictogram Directe weergave |. 
> Er wordt een nieuw venster geopend waarin de 1 minuut eerder opgenomen 
videobeelden van de camera worden afgespeeld. 


> Gebruik de knoppen onderaan in het venster voor directe weergave om het 
afspelen te regelen of een momentopname te maken. 
> Klik op de knop x in de rechterbovenhoek van het venster voor directe weergave 
om het te sluiten. 
U kunt het venster voor directe weergave ook openen door met de 
rechtermuisknop op een camera in het venster Systeembeheer te klikken en 
de optie Directe weergave te selecteren. 


Camera's bedienen 


Een gebruiker kan bestuurbare camera's besturen via muiskliks op het 
deelscherm of via de pictogrammen die worden weergegeven onder 
Camerabediening. 


Kantelen en zwenken met de muis 
1. Klik op het deelscherm van de camera die u wilt besturen om deze te 
activeren. 
> De camera moet bestuurbaar zijn. 
2. Plaats de aanwijzer op het actieve deelscherm (niet in het midden). 
> De aanwijzer geeft de richting aan waarin de camera wordt verplaatst. 
3. Houd de linkermuisknop ingedrukt. 
> De camera wordt in de aangegeven richting verplaatst. 
> Laat de muisknop los wanneer de camera in de gewenste positie staat. 
4. U kunt de camera ook verplaatsen door de aanwijzer in de gewenste richting 
te slepen. 
> Verplaats de aanwijzer horizontaal om de camera te kantelen en verticaal om 
deze te zwenken. 


De snelheid van het kantelen en zwenken is afhankelijk van de positie van de 
aanwijzer op het deelscherm. Staat de aanwijzer dicht bij de rand van het 
deelscherm, dan wordt de camera langzaam verplaatst. Staat deze dichter bij het 
midden, dan gebeurt het kantelen en zwenken sneller. 
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In- en uitzoomen met de muis 


1. 


2. 
3. Om uit te zoomen plaatst u de aanwijzer net onder het midden van het actieve 


4. 


De zoomsnelheid is afhankelijk van de positie van de aanwijzer ten opzichte van 


Om in te zoomen plaatst u de aanwijzer net boven het midden van het actieve 


deelscherm. 
> De aanwijzer verandert in een vergrootglas met een plus-teken. 


Klik op de linkermuisknop om in te zoomen. 


deelscherm. 
> De aanwijzer verandert in een vergrootglas met een minus-teken. 


Klik op de linkermuisknop om uit te zoomen. 


het midden van het deelscherm. 


In- of uitzoomen kan ook met het muiswiel. 


Kantelen en zwenken 


1. 


Selecteer het deelscherm van de camera die u wilt besturen. 


2. Klik op de pijltoetsen omhoog of omlaag om te kantelen. 
3. 
4. Klik op het blokkeringspictogram om de exclusieve besturing te krijgen over 


Klik op de pijltoetsen links of rechts om te zwenken. 


de opdrachten voor kantelen/zwenken/zoomen, om de verplaatsen naar een 

vooraf ingestelde positie of om Aux commando's op de actieve camera 

uittevoeren. 

Klik nogmaals op het blokkeringspictogram of selecteer een andere actieve 

camera om deze te deblokkeren. 

> Wanneer een gebruiker met een hogere prioriteit om exclusieve rechten vraagt, 
raakt de gebruiker met de lagere prioriteit de controle over de geblokkeerde 
camera kwijt. 
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Snelheid besturingselementen voor kantelen/zwenken/zoomen 


Sleep of klik op de schuif om de snelheid van de besturingselementen voor 
kantelen/zwenken/zoomen aan te pasen. 


> Er zijn acht verschillende snelheidsniveaus. 


Zoom, Focus en Iris 


Selecteer het deelscherm van de camera die u wilt besturen. 


. Klik op de linker zoomknop om uit te zoomen; klik op de rechter zoomknop om 


in te zoomen. 


. Klik op de linker focusknop voor focus dichtbij; klik op de rechter focusknop 


voor focus veraf. 


. Klik op de linker irisknop om de iris te sluiten; klik op de rechter irisknop om de 


iris te openen. 
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Een camera verplaatsen naar een pre-positie 
U kunt de actieve camera als volgt naar een pre-positie verplaatsen: 


1. Voer het nummer van een pre-positie in. 
2. Klik op Shot (of druk op Enter). 


Klik op knoppen één tot en met vijf om de camera onmiddellijk naar één van de 


eerste vijf pre-posities te verplaatsen. 


U kunt de huidige positie van de camera als volgt opslaan als vooraf ingestelde 
positie: 

1. Voer het nummer van een vooraf ingestelde positie in. 

2. Klik op Set. 


Aux-functies 


Aux-opdrachten zijn speciale opdrachten voor het besturen van AutoDome™- 
camera's. 


[333 2] Auson] of 


U kunt als volgt de opdracht Aux inschakelen: 

1. Voer een Aux-nummer in. 

2. Klik op Aux Aan (of druk op Enter). 

3. U kunt de opdracht Aux uitschakelen door op Uit te klikken. 
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Uitvoerrelais activeren 


Er kunnen acht genummerde knoppen worden toegewezen aan de uitvoerrelais 
van de aangesloten Divars. Plaats de aanwijzer op een van deze acht knoppen 
om te kijken welke Divar en welk relais eraan vastgekoppeld is. 


Een genummerde knop toewijzen aan een relais: 

1. Klik met de rechtermuisknop op een van de genummerde Uitgangen- 
knoppen. 
> Het configuratievenster wordt geopend. 

2. Selecteer een Divar in de lijst. 
> Alleen uitvoerrelais waaraan geen specifieke functie is toegewezen op het 

apparaat kunnen worden geselecteerd, 
3. Selecteer een relais voor de Divar. 


Een relais activeren: 
1. Klik op een van de genummerde Uitgangen-knoppen om de uitvoerrelais te 
activeren of te deactiveren. 
> De knoppen worden geel weergegeven als de relais is geactiveerd en blauw als 
deze niet is geactiveerd. 
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Opnames voor weergave zoeken 


Het afspeelvenster wordt weergegeven wanneer u op Afspelen klikt. Het 
afspeelvenster bevat vijf tabbladen: 


* Het tabblad Overzicht biedt u een grafisch overzicht van de videobeelden 
die zijn opgeslagen op het apparaat. 

* Met het tabblad Zoeken kunt u zoeken naar opnames op basis van alarmen 
en bewegingsmeldingen. 

e Met het tabblad Beveiligd kunt u beveiligde opnames beheren. 

* In het tabblad Smart Motion Search kunt u opnames zoeken op basis van 
bewegingen in een aangewezen gebied van een specifiek camerabeeld. 

* In het tabblad ATM/POS kunt u opnames van transacties zoeken aan de 
hand van een tekenreeks. 


Een camera selecteren 


Selecteer een Divar uit het vervolgkeuzemenu Divar afspelen rechtsboven in 
het scherm. (Als u een Divar selecteert zonder het pictogram ©, wordt het 
venster Aanmelden weergegeven.) Dubbelklik vervolgens op een genummerd 
camerapictogram om het te selecteren. 


De camerapictogrammen worden uitsluitend in de afspeelmodus weergegeven 
in de rechterbovenhoek van het scherm. De camerapictogrammen laten het 
nummer van de camera-aansluiting zien. De status en het type camera wordt 
aangegeven door middel van het gebruikte type pictogram. 


Geeft de actieve camera aan (geel 
pictogram). 


S1] Camera geselecteerd - 


Geeft aan dat de camera beschikbaar is 
voor selectie. 


S23 Camera niet geselecteerd- 


a] Camera niet beschikbaar- De camera is niet fysiek aangesloten of 
een gebruiker mag van de beheerder 


geen gebruik maken van deze camera. 


Het weergavevenster voor afspelen 


Het formaat van het weergavevenster voor afspelen kiezen 


Het afspeelvenster heeft twee mogelijke formaten: normaal en vergroot. Bij een 
normaal formaat worden zoekcriteria en resultaten plus de video zelf 
weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Bij een vergroot formaat 
neemt de video het volledige middendeel van het scherm in beslag. Klik op het 
formaatpictogram van het afspeelvenster Sl om over te schakelen tussen een 
normaal formaat en een vergroot formaat. 


Weergave van één camerabeeld of multischermweergave 

selecteren 

In een afspeelvenster van normaal formaat: 

1. Klik op het pictogram voor weergave van één camerabeeld BA om de beelden 
van één camera te bekijken. 


2. Klik op het pictogram voor weergave van vier camerabeelden EH om de 
beelden van vier camera's te bekijken. 
> De modi 3x3 en 4x4 zijn niet beschikbaar. 
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In een vergroot afspeelvenster: 


1. Klik op één van de pictogrammen voor cameraweergave WSS om de 
weergaveconfiguratie voor multischermen te wijzigen. 
> De weergavemodi Volledig, Quad, 3x3 en 4x4 zijn beschikbaar. 


2. U kunt handmatig de beschikbare weergaven één voor één laten zien door op 
het pictogram voor weergave van vier camerabeelden te klikken. 


ATM/POS-transacties 


U kunt de ATM/POS-transactiegegevens van een Divar weergeven als deze een 
ATM/POS-bridge en een licentie heeft. 
Opgenomen transacties weergeven: 
1. Klik op een deelscherm om een bepaalde camera te selecteren. 
2. Klik op het transactiepictogram Ed 
> Het venster voor de transactieviewer wordt geopend. 


> De gegevens die behoren tot de geselecteerde camera worden weergegeven in 
het viewervenster. 


Informatie deelscherm 


De informatieregel onderaan een afspeelvenster van normaal formaat bevat de 
datum en tijd van de afgespeelde video. De informatieregel boven het 
afspeelvenster bevat de cameranaam en een informatiepictogram. 

U kunt verificatiegegevens voor het huidige stilstaande beeld bekijken door op 


het informatiepictogram @ in het deelscherm te klikken. 


De bedieningselementen voor de weergave gebruiken 


Afspelen 


Klik op Afspelen > om opgenomen video voorwaarts af te spelen in het 
afspeelvenster. 


> De afspeelsnelheid is afhankelijk van de instelling van de schuif voor de snelheid. 
> Sommige frames worden mogelijk overgeslagen, afhankelijk van de bandbreedte 
van de verbinding en de afspeelsnelheid. 


Achteruit afspelen 


Klik op Terug Sj om opgenomen video terugwaarts af te spelen in het 
afspeelvenster. 


> De afspeelsnelheid is afhankelijk van de instelling van de schuif voor de snelheid. 

> Sommige frames worden mogelijk overgeslagen, afhankelijk van de bandbreedte 
van de verbinding en de afspeelsnelheid. 

> Wanneer het begin van een selectie wordt bereikt, wordt het afspelen tijdelijk 
onderbroken. Klik op dit punt op Terug om het afspelen in terugwaartse volgorde 
te hervatten buiten de selectie. 


Afspeelsnelheid 


Met de schuif bepaalt u de snelheid waarmee de videobeelden voorwaarts en 
terugwaarts worden afgespeeld. De waarde Alle betekent dat er geen beelden 
worden overgeslagen bij de snelste afspeelsnelheid die het systeem kan bieden. 


Stilzetten 
Klik op Stilzetten u om het beeld stil te zetten. 


> Het laatste beeld van de video wordt als stilstaand beeld weergegeven in het 
afspeelvenster. 
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Stap vooruit 
Het pictogram voor stapsgewijs voor- of achteruit gaan is alleen beschikbaar in 


de modus voor stilstaande beelden. 


1. Klik op Stap vooruit > om één frame vooruit te gaan. 
2. Houd de knop ingedrukt om steeds vooruit te gaan. 


Stap achteruit 
Het pictogram voor stapsgewijs voor- of achteruit gaan is alleen beschikbaar in 


de modus voor stilstaande beelden. 


1. Klik op Stap achteruit U om één frame achteruit te gaan. 
2. Houd de knop ingedrukt om steeds achteruit te gaan. 


Een stilstaand beeld vastleggen 


U kunt stilstaande beelden uit de volledige schermweergave van een camera 
vastleggen en deze in bitmapindeling opslaan op de vaste schijf van de pc. 


U kunt als volgt een beeld uit het actieve deelscherm opslaan op de vaste schijf 
van de pc: 


1. Klik op Stilzetten |B om het beeld stil te zetten. 


2. Klik op het pictogram voor momentopname [@1. 
> Het venster Momentopname wordt weergegeven. 

3. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, bladert u naar de gewenste locatie 
voor het beeldbestand in het bestandssysteem van de pc. 

4. U kunt de bestandsnaam wijzigen door een nieuwe naam voor het bestand in 
te voeren. 

5. Klik op Opslaan. 

De momentopname heeft een resolutie van 720x484 pixels in NTSC en 720x576 

pixels in PAL. Onder de afbeelding worden verificatiegegevens vermeld. 
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Tabblad Overzicht 


Het tabblad Overzicht biedt u een grafische weergave van de videobeelden die 
zijn opgeslagen in het opslagsysteem van de Divar. U kunt deze videobeelden 
afspelen of ze beveiligen, er een verificatietest op uitvoeren, archiveren, 
exporteren of verwijderen. 


EEE er 


adadadddddddddddm 


Het tabblad Overzicht gebruiken 


Eerste en laatste opnametijd 

* Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de 
schijf. 

* Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de meest recente opname 
op de schijf. 


Gebruikte schijfruimte 


Een gebruiksbalk geeft het percentage van het opslagsysteem van de Divar aan 
dat is gebruikt. Het totale gebruikte percentage wordt donkerblauw 


weergegeven. Het gedeelte dat beveiligd is tegen overschrijven, heeft een 
lichtblauwe kleur. Wanneer de lineaire opnamemodus is geactiveerd, verandert 
de kleur van deze balk in rood zodra het schijfgebruik boven de drempelwaarde 
uitkomt die is gedefinieerd in de configuratie. 


Klik op het pictogram in de vorm van een vraagteken binnen de gebruiksbalk 
als u gedetailleerde informatie wilt over het opslagsysteem. 


Datum en tijd van geselecteerd beeldgebied 


De inhoud van de vakjes Van en Tot geeft de positie in de tijd aan van de 
verticale markeringen voor begin en einde in de weergegeven tijdlijn. 


Cameraselectie 
Klik in een vakje voor cameraselectie om een vinkje te plaatsen onder de 


camera’s die u wilt zien in de weergave voor de tijdlijn. Klik op E om alle 
gegevens te selecteren of geen enkele. 


Schaal voor tijdlijn 


Pas de tijdlijn aan door één van de volgende tijdschalen te selecteren: 


* 15 minuten, 1 uur, 1 dag, 1 week, 1 maand of Alle. 


Alle geeft alle opnames weer van eerste tot laatste. 


U kunt inzoomen op een kleinere sectie van de tijdlijn door een kortere 
tijdsperiode te selecteren. 


Weergave tijdlijn 


In eerste instantie bevat de weergave van de tijdlijn de opnames van alle 
cameras in het Divar-opslagsysteem. De cameralijn laat de periodes zien waarin 
opnames zijn gemaakt plus de geregistreerde alarmen en gebeurtenissen. De 
kleuren op de cameralijnen betekenen het volgende: 


* Gestippeld: Er zijn geen opnames gemaakt 


* Lichtblauw: De camerabeelden zijn opgenomen 
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Opnames selecteren 


° Geel:Er heeft een bewegingsmelding plaatsgevonden 
* Zwart:Er is beeldverlies opgetreden 


* Rood:Er heeft zich een extern alarm voorgedaan 


Als zich meerdere gebeurtenissen hebben voorgedaan, worden deze in de 
onderstaande volgorde weergegeven: 

* Beeldverlies 

° Externe alarmen 

* Beweging 

* Opnames 


* Geen opnames 


Datum/tijd-as 

Het bovenste deel van de datum/tijd-as geeft de datummarkeringen aan, het 
onderste deel de tijdmarkeringen. Beveiligde opnames worden groen 
weergegeven op de datum/tijd-as. 


1. 


Klilk op een positie op de tijdliin om een markering aan te brengen. 

> Een verticale streep met een driehoekje dat naar rechts wijst, geeft het begin van 
een geselecteerde opname aan. 

Selecteer een andere tidschaal om in of uit te zoomen ten opzichte van deze 

positie. 

Bepaal de exacte positie van de beginmarkering door deze te slepen. 

> De markeringsstreep wordt aan het begin van een gebeurtenis gekoppeld 

> In het afspeelvenster wordt een stilstaand beeld van de geselecteerde camera op 
de positie van de markeringsstreep weergegeven. 

Klik op het driehoekje aan de onderkant van de markering. 

> De eindmarkering wordt weergegeven. 

Sleep de eindmarkering naar een later tijdstip. 

> De eindmarkering is voorzien van een driehoekje dat naar links wijst. 

> Het gebied tussen de twee markeringen is gearceerd. 

Bepaal de exacte positie van de eindmarkering door deze te slepen. 

> De markeringsstreep wordt aan het einde van een gebeurtenis gekoppeld 

Gebruik de bedieningselementen voor afspelen, om het afspelen van de 

selectie te starten. 


De positie van de cursor bepaalt of het stilstaande beeld bij de begin- of 
eindmarkering wordt weergegeven. De gedetailleerde datum en tijd van de 


markeringsstrepen wordt weergegeven in de vakjes Van en Tot. 
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Tabblad Zoeken 


Op het tabblad Zoeken van het afspeelvenster kunt u een zoekfilter voor 
gebeurtenissen instellen. U kunt opgenomen videobeelden selecteren voor 
afspelen, beveiliging, verificatie, archivering of export vanuit de lijst met 
zoekresultaten. 


EEE EENE) 


aadddadadadddddddmr 


Afspelen van vdeostream wordt gestat p| + 
Live vidaostneam wondt gestart 

Inialisatie Centrolecentrum gereed 

Tydigegeeens Worden Gentiairseerd JE 


Zoeken op gebeurtenis 


Eerste en laatste opnametijd 


* Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de 


schijf. 


* Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de meest recente opname 


op de schijf. 


De zoekperiode instellen 


Geef de datum en tijd op in de vakjes Van en Tot om de gewenste 

zoekperiode te definiëren. 

> Het vakje Tot geeft standaard de datum en tijd weer van de meest recente 
opname en het vakje Van bevat standaard de vroegste opname. 


Functie Gaan naar 


Als u een datum en tijd invoert in het vakje Van en vervolgens op een 
besturingselement voor afspelen klikt, wordt het afspelen gestart vanaf de 
ingevoerde tijd en datum. 


Cameraselectie 


Klik in een vakje voor cameraselectie om een vinkje te plaatsen onder de 


camera's die u wilt opnemen in de zoekactie. Klik op E om alle gegevens te 
selecteren of geen enkele. 


Gebeurtenisfilter 
Geef het type gebeurtenis op waarnaar u wilt zoeken: 


Geen: Er wordt gezocht naar alle opgenomen beelden voor de 
geselecteerde camera's tijdens de gedefinieerde periode (met inbegrip 
van alarmen en bewegingsmeldingen). 


Alarmen: Er wordt gezocht naar alle opgenomen beelden bij alarmen 
voor de geselecteerde camera's tijdens de gedefinieerde periode. 


Alarmen/bewegingsmeldingen: Er wordt gezocht naar alle 
opgenomen beelden bij alarmen en bewegingsmeldingen voor de 
geselecteerde camera's tijdens de gedefinieerde periode. 


Bewegingsmeldingen: Er wordt gezocht naar alle opgenomen beelden 
bij bewegingsmeldingen voor de geselecteerde camera's tijdens de 
gedefinieerde periode. 


Zoeken starten 


Klik op Zoeken starten om de zoekactie te starten. 
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Zoekresultaten 


Nadat de zoekactie is voltooid, wordt een lijst van videoclips weergegeven die 
voldoen aan de filtercriteria. De opnames met de oudste gebeurtenissen worden 
bovenaan de lijst weergegeven en de opnames met de meest recente opnames 
onderaan. 


1. Klik op een kop van een kolom om de lijst te sorteren op basis van dat kolom- 
item. Klik nogmaals op de kop van de kolom om de lijst in omgekeerde 
volgorde te sorteren. 

2. Gebruik de schuifbalken om de hele lijst te bekijken. 

3. Klik op een gegeven in de lijst om dit te selecteren. 
> Het afspelen van het geselecteerde item start in het afspeelvenster. 

4. Gebruik de bedieningselementen voor afspelen, om het afspelen van de 
selectie te starten. 


Tabblad Smart Motion Search 


In het tabblad Smart Motion Search van het afspeelvenster kunt u een 
zoekfilter instellen voor bewegingen in een aangewezen gebied van een 
camerabeeld. Selecteer de zones waar u bewegingen wilt detecteren door in het 
beeldraster te klikken. U kunt opgenomen videobeelden selecteren voor 
afspelen, beveiliging, verificatie, archivering of export vanuit de lijst met 
zoekresultaten. 


TT N © 
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Afspelen van wdeostream word gestart 
Live nórostream wordt gastar 

aak sie Controlecentrum gereed 

T Worden Geintialiseerd 


Zoeken naar bewegingen. 


Vroegste en laatste opnametijd 

* Het vakje Vroegste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de 
schijf. 

* Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de meest recente opname 
op de schijf. 
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De zoekperiode instellen 
Geef de datum en tijd op in de vakjes Van en Tot om de gewenste 
zoekperiode te definiéren. 
> Het vakje Tot geeft de datum en tijd weer van de laatste opname, het vakje Van 
geeft standaard de oudste opname weer. 
> Klik op de synchronisatieknoppen of Bf om de ingevoerde tijd in te stellen 
voor de weergegeven opname. 


Functie Gaan naar 

Als u een datum en tijd invoert in het vakje Van en vervolgens op een 
besturingselement voor afspelen klikt, wordt het afspelen gestart vanaf de 
ingevoerde tijd en datum. 


Cameraselectie 
Klik op een cameraselectieknop om de camera te selecteren waarvan u de 
opnames wilt doorzoeken. 


Zoekrichting 
Selecteer Vooruit om te zoeken van de begintijd tot de eindtijd of Achteruit 
om te zoeken vanaf de eindtijd tot de begintijd. 


Gevoeligheid 
Stel met de regelschuif Gevoeligheid het bewegingsniveau in dat moet 
worden gedetecteerd. 
Als u de hoogste waarde instelt, wordt zelfs de kleinste beweging 
gedetecteerd. 


Area (Gebied) 
Selecteer Toevoegen, Verwijderen of Omschakelen om te bepalen hoe een 
schermgebied reageert wanneer u erop klikt. U kunt ook alle gebieden 
selecteren of alle gebieden wissen. 


Beweging weergeven 
Selecteer Beweging weergeven als u de aandacht wilt vestigen op elke 
beweging in de aangewezen zones. 


Raster weergeven 
Selecteer Raster weergeven om het beeld op te delen in zones. 


Zoeken starten 
Klik op Zoeken starten om de zoekactie te starten. 


Zoekresultaten 

Nadat de zoekactie is voltooid, wordt een lijst van videoclips weergegeven die 
voldoen aan de filtercriteria. De opnames met de oudste gebeurtenissen worden 
bovenaan de lijst weergegeven en de opnames met de meest recente opnames 
onderaan. 


1. Klik op een kop van een kolom om de lijst te sorteren op basis van dat kolom- 
item. Klik nogmaals op de kop van de kolom om de lijst in omgekeerde 
volgorde te sorteren. 
Gebruik de schuifbalken om de hele lijst te bekijken. 
3. Klik op een gegeven in de lijst om dit te selecteren. 
> Het afspelen van het geselecteerde item start in het afspeelvenster. 
4. Gebruik de bedieningselementen voor afspelen, om het afspelen van de 
selectie te starten. 


ND 
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Tabblad ATM/POS 


In het tabblad ATM/POS (Automatic Teller Machine/ Point-of-Sale) van het 
afspeelvenster kunt u een zoekfilter instellen om opnames of transacties te 
zoeken via een tekenreeks. De Divar moet zijn aangesloten op een ATM of POS 
via een ATM/POS-bridge en zijn ingesteld om transactiegegevens op te nemen. 
U kunt opgenomen videobeelden selecteren voor afspelen, beveiliging, 
verificatie, archivering of export vanuit de lijst met zoekresultaten. 


EE BE 
EEE 
Tm 2 
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adadddddddddddadm 


Zoeken naar tekst 


Eerste en laatste opnametijd 

* Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de 
schijf. 

* Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de meest recente opname 
op de schijf. 


De zoekperiode instellen 


Geef de datum en tijd op in de vakjes Van en Tot om de gewenste 

zoekperiode te definiëren. 

> Het vakje Tot geeft standaard de datum en tijd weer van de meest recente 
opname en het vakje Van bevat standaard de vroegste opname. 


Functie Gaan naar 
Als u een datum en tijd invoert in het vakje Van en vervolgens op een 


besturingselement voor afspelen klikt, wordt het afspelen gestart vanaf de 
ingevoerde tijd en datum. 


Cameraselectie 
Klik op een cameraselectieknop om de camera te selecteren die verbonden is 
met de terminal waarvan u de gegevens wilt doorzoeken. U kunt meerdere 
camera's selecteren. 

Zoeken in vrije-tekstgevens 
Voer de tekenreeks in die u wilt zoeken (bijv. een naam of een nummer van een 
credit card). 

Hoofdlettergevoelig zoeken 
Geef aan of de zoekmachine rekening moet houden met hoofdletters en kleine 
letters. 

Zoekresultaten 


Nadat de zoekactie is voltooid, wordt een lijst van videoclips weergegeven die 
voldoen aan de filtercriteria. De opnames met de meest recente gebeurtenissen 
worden bovenaan de lijst weergegeven en de opnames met de oudste opnames 
onderaan. 


1. Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op basis van dat kolomitem. Klik 
nogmaals op de kolomkop om de lijst in omgekeerde volgorde te sorteren. 
Gebruik de schuifbalken om de hele lijst te bekijken. 
. Klik op een gegeven in de lijst om dit te selecteren. 
> Het afspelen van het geselecteerde item start in het afspeelvenster. 
4. Gebruik de besturingselementen voor afspelen om het afspelen van de 
selectie te starten. 


on 
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Tabblad Beveiligd 


Het tabblad Beveiligd van het afspeelvenster biedt een overzicht van de 
beveiligde opnames op de Divar. U kunt beveiligde videobeelden selecteren 
voor weergave. U kunt tevens de beveiliging van beveiligde opnames opheffen, 
een verificatie uitvoeren, de beveiligde beelden archiveren of ze exporteren. 


EEEF) = 


Afspelen van wideostream word gestart pj + 
Live nórostream wordt gastat 

Ihtialisatie Centrolecentram gereed 

Tiptlnge greens Worden Geintualiswerd sie 


Beveiligde videobeelden beheren 


Eerste en laatste opnametijd 

* Het vakje Eerste geeft de datum en tijd aan van de oudste opname op de 
schijf. 

* Het vakje Laatste geeft de datum en tijd aan van de meest recente opname 
op de schijf. 


Gebruikte schijfruimte 


Een gebruiksbalk geeft het percentage van het opslagsysteem van de Divar aan 
dat is gebruikt. Het totale gebruikte percentage wordt donkerblauw 
weergegeven. Het gedeelte dat beveiligd is tegen overschrijven, heeft een 
lichtblauwe kleur. De kleur van deze balk verandert in rood zodra het 
schijfgebruik boven de drempelwaarde uitkomt die is gedefinieerd in de 
configuratie. 


Klik op het pictogram in de vorm van een vraagteken binnen de gebruiksbalk 
als u gedetailleerde informatie wilt over het opslagsysteem. 


De zoekperiode instellen 


Geef de datum en tijd op in de vakjes Van en Tot om de gewenste 

zoekperiode te definiëren. 

> Het vakje Tot geeft standaard de datum en tijd weer van de meest recente 
opname. 


Zoeken naar beveiligde opnames 


Zoeken starten 
Klik op Zoeken starten om de zoekactie te starten. 


Zoekresultaten 

Nadat de zoekactie is voltooid, wordt een lijst van beveiligde opnames 
weergegeven die voldoen aan de filtercriteria. De opnames die het meest recent 
zijn beveiligd worden bovenaan de lijst weergegeven en de oudste onderaan. 


1. Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op basis van dat kolomitem. Klik 
nogmaals op de kolomkop om de lijst in omgekeerde volgorde te sorteren. 
2. Gebruik de schuifbalken om de hele lijst te bekijken. 


3. Klik op een gegeven in de lijst om dit te selecteren. 
> Het afspelen van het geselecteerde item start in het afspeelvenster. 


4, Gebruik de bedieningselementen voor afspelen om het afspelen van de 
selectie te starten. 


5. Automatisch beveiligde clips in de lijst worden aangegeven met Auto ! 
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Omgaan met opnames 


Opnames beveiligen 


Klik op de knop Beveiligen om te voorkomen dat de geselecteerde opname op 
het tabblad Overzicht of Zoeken wordt gewist of overschreven. 


* Typ een naam voor de beveiligde opnames in het venster dat wordt 
weergegeven. 

* De standaardnaam is de begindatum en -tijd. Bijvoorbeeld: 20021 114 173125. 

¢ Er kunnen maximaal 1000 opnames worden beveiligd. 

e Als u besluit het resultaat van een zoekbewerking te beveiligen, wordt in 
eerste instantie een standaard tijdbereik weergegeven. De standaard begintijd 
is 30 seconden voorafgaand aan de gebeurtenis. De standaard eindtijd is 
ingesteld op 1 minuut na de begintijd. 

* De indicator voor de schijfruimte geeft het geschatte percentage van het 
beveiligde gebied van de schijf aan nadat de beveiligingsprocedure is 
voltooid. 


Verificatie uitvoeren 


1. Selecteer een video-opname. 
2. Klik op Controleren om een verificatie uit te voeren voor de geselecteerde 
video. 
> Een informatievenster geeft de authenticiteit van de geselecteerde video aan. 
U kunt de authenticiteit van afzonderlijke frames vaststellen door in het 
desbetreffende deelscherm te klikken. Hiermee opent u het venster 
Verificatiegegevens. Dit venster bevat details van het videoframe dat werd 
weergegeven op het desbetreffende deelscherm op het moment dat u op het 
pictogram klikte. 


Klik op OK om het venster te sluiten. 


Opnames archiveren op vaste schijf van de pc 


Opnames die worden gearchiveerd op de vaste schijf van de lokale pc hebben 
een speciale Divar-bestandsformaat. De Archiefspeler die nodig is voor het 
afspelen van de beelden in het archief, wordt automatisch gekopieerd vanuit het 
Controlecentrum naar de locatie waar het archief ligt opgeslagen. De video- 
opname wordt gearchiveerd in het eigen, interne formaat om de authenticiteit 
ervan te kunnen vaststellen. 


U kunt als volgt opnames van een geselecteerde periode opslaan op de vaste 
schijf van een pc: 


1. Selecteer een opnameperiode op het tabblad Overzicht, Zoeken of Beveiligd. 


2. Klik op Archiveren. 
> Het venster Archiveren wordt weergegeven. 

3. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, bladert u naar de gewenste locatie 
voor het archiefbestand in het bestandssysteem van de pc. 

4. U kunt de bestandsnaam wijzigen door een nieuwe naam voor het bestand in 
te voeren. 

5. Selecteer welke camera's u wilt archiveren in het bevestigingsvenster dat 
wordt weergegeven. 
> Alle camera's worden standaard meegenomen. 

6. U kunt de begin- en einddatum/-tijd wijzigen door nieuwe waarden in te 
voeren in de vakjes Van en Tot. 
> De grootte van het archiefbestand wordt bij benadering aangegeven. Controleer 

of u over voldoende ruimte beschikt om dit bestand op te slaan. 
7. Klik op Archiveren om het opslaan van het archiefbestand te starten. 


Tijdens het archiveren geeft een voortgangsbalk de voortgang aan. Tijdens het 
archiveren zijn alle besturingselementen uitgeschakeld. 


Bosch Security Systems 


Nederlands 


spuejJepenN 


Divar Controlecentrum | Gebruiksaanwijzing | Omgaan met opnames NL | 26 


Videoclips exporteren 


De exportfunctie slaat geselecteerde opnames in een generiek bestandsformaat 
(AVI) op de vaste schijf van de lokale pc op. 


U kunt als volgt opnames uit het actieve deelscherm opslaan op de vaste schijf 
van de lokale pc: 


1. Selecteer een opnameperiode op het tabblad Overzicht, Zoeken of Beveiligd. 


2. Klik op Exporteren. 
> Het venster Exporteren wordt weergegeven. 

3. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, bladert u naar de gewenste locatie 
voor het exportbestand in het bestandssysteem van de pc. 

4. U kunt de bestandsnaam wijzigen door een nieuwe naam voor het bestand in 
te voeren. 

5. U kunt de begin- en einddatum/-tijd wijzigen door nieuwe waarden in te 
voeren in de vakjes Van en Tot. 

6. U kunt een andere camera selecteren om te exporteren door op een 
genummerde knop te klikken. Er kan slechts één camera worden 
geselecteerd. 
> De grootte van het bestand dat moet worden ge&xporteerd, wordt bij benadering 

aangegeven. Controleer of u over voldoende ruimte beschikt om dit bestand op te 
slaan. 

7. Klik op Exporteren om het opslaan van het exportbestand te starten. 


Tijdens de export geeft een voortgangsbalk de voortgang aan. Tijdens het 
exporteren zijn alle besturingselementen uitgeschakeld. U kunt niet zeker zijn 
van de authenticiteit van een geëxporteerde videoclip. Geëxporteerde 
videoclips kunnen worden bewerkt met behulp van alle mogelijke 
beeldbewerkingsprogramma's. 


Beveiliging opheffen van beveiligde opname 


De knop Beveiliging uit is alleen beschikbaar op het tabblad Beveiligd. 


1. Maak een keuze uit de lijst met beveiligde opnames. 

2. Klik op de knop Beveiliging uit om de beveiliging van het geselecteerde item 
op te heffen. 

3. Bevestig of annuleer het opheffen van de beveiliging in het 
bevestigingsvenster dat wordt weergegeven. 

Nadat de beveiliging van videobeelden is opgeheven, kunnen deze onmiddellijk 

worden overschreven als dit de oudste videobeelden op de schijf zijn. De functie 

voor het opheffen van de beveiliging kan alleen worden gebruikt door de 

systeembeheerder. 


Opnames wissen 


De knop Verwijderen is beschikbaar op het tabblad Overzicht. 


Welke videobeelden worden verwijderd, wordt bepaald door de positie van de 
markeringsstreep. 


1. Klik op de knop Verwijderen om alle onbeveiligde beelden te wissen die 
ouder zijn dan de huidige beginpositie van de markeringsstreep. 


2. Accepteer of annuleer de verwijdering in het bevestigingsvenster. 
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